運乾のしかた 
お手入れ 
ュニッ トの交換 

♦ユニッ トランプ 
♦ユニツ ト交換のしかた 
♦別売品 


保 iE とアフターサービス 

mm 

お客様ご相談窓 □の ご案内 

10 

故障かな？ 

11 

仕様 

11 

保証書 

裏表紙 



特長 

よくあるご質問 
各部のなまえ 


を全上のご注意 

を全使用に関する重要な内容です 



ご使用前の準備 




お買いあげいたださ、まことにありびとラございま 
した。 

この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使い 
ください。 

ご使用の前に、 r ま全上のごま意」を必ずお読みくだ 
さい。 

この取扱説明書は、いつでち見ることびでさる所に 
必ず保をしてください。 


*1 当技術マークの数字は、この商品を壁際に置 
いて、強建転時に適巧床面積の部屋の中央付 
近(床上から高さ 1 .2m) の地点で測定した空中 
に吹さ出される 1cm 3 当たりのイオン個数の 
目安です。 


プラズマクラスターイオンおよび Plasmacluster は 
シャープ株式会社の商標です。 


SHARR 

プラズマクラスターイオン発生機 

取扱説明書 



高濃度 

ブラなクラスター 25000 


お名 

アイ ジー ビー 

IG-B200 



を<じ 


ぺージ 


使いかた 化要なとまに 


ご使用の前に 





















強力な空中除菌パワ ー 
高濃度 r プラズマクラスタ ー J 技術搭載 

浮遊するカビ菌がや、ウイルス *3 . アレル物質*4や付着したニオイ* 巳を 
分解.除ま。 


r プラズマクラスタ ー J 技術とは？ 

自然界にあるのと同じプラスとマイナスのイオン 
からなるプラズマクラスターイオンを放出し、 
カビ菌や、ウイルスの表面に付着ずると、非常に 
酸化力の強しの H ラジカルに変化し、瞬時に表面 
のタンバク質か5水素 ( H ) を巧き取り分解-除去 
するシヤープ独自の空中除菌技術でず。 


*1 表紙のを釈を参照ください。 

試験機関* 2 (財)石川県予防医学協会 

*3 イギ I」スレト□スク1」ーン•バイ□□ジー社 
*4 広島大学大学院先端物質科学研究科 
*已（財)曰本が績検査協会 


当商品には浮遊ウイルスなどを、分解-除去する機能は 
ありますび、これによつて無菌状態びつく日れるちので 
はなく、感染予防を巧証するをのではありません。 


よ<あるご質巧 



ずでにお使いのお客様の 
ご質問にお答えしました。 


Q ユニットは交換しないといけないの？ 

A m 安定して高濃度プラズマクラスターイオ 
ンを放出するために、定期的に交換び必 
罢 C 9 。 I 8 ぺ - y ) 


Q 運転しない!？ 

A « 差込プラグびコンセントか5はずれてい 
ませんか？ 

正しく接続してくださし、 

• クラスタードアび開いていませんか？ 
クラスタードアを閉じて<ださい。 ( T ^ 
• ユニッ トがさちんと挿入されていますか？ 
奥まで挿入してください。 CEE ) 



.ット (3 ページ* 6) で発生するオゾン 
のニオイびすることびありますび、健康 
問題ありません。 


Q 「ジー、ジー…」と音がする!？ 

A m プラズマクラスターイオンび発生すると 
さの音で、異常ではありません。 

(音の間隔は変わることびありまず） 

使用環境や、運輯モードにより音び大を 
く感じたり、聞こえにくく感じたりする 
ことびありますび、プラズマクラスター 
イオンの効果は変わりません。 


n r バヴバヴ」と音びずる!？ 

W 吹き出ず風が弱くなった口 

A 参フィルターにほこりが付いていませんか？ 
フィルターのお手入れをして<ださい。 

ペ-ジ） 

I お手入れ後、フィルターリセット\ 

I ボタンを、 3 秒む上 f 甲して<ださい 。 J 


2 




















各 口 B のなまス 


^ 内の数字は主な説明のあるページをおします。 


ランプ明/暗ボタン 

L 6ぺ-ジ ■ ) 

フィルターリセットボタン 

。砂巧し） 任 ぺ—ジ J 

ユニッ トランプ 

(緑•檔•ホ） C_8 ぺ-ジ) 


フイルターお手入れランプ 

(檔） じページ) 


前 ルーバー 
前吹出 □ 





運転切換/切ボタン 
運転ランプ(青）应^ 

「弱」 


「中」 




「強」 




注意ラベル 

使巧開始曰を記入 
して < ださい。— 

I ユニッ ト交換\ 
時期の目まに 
\してください。/ 


使田開始曰 


ユニット交換曰 


[ 



本体とって 

ュニット*已 

本 白ユニットとはプラズマ クラスター 
イオン発生ユニットのことです。 
(しソ降同様） 

交換時 li (がは取りはずさないでく 
ださい。 


操作部/表示加 


フイルター (7 ベ-ジ) 
顺込 □) 
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ま全上のごを意 


必ずお守りください 


お使いになる人や他の人へのを害、財産への 
損害を防止ずるため、お守りいただくことを 
説明しています。 


义災や感電、けが 
を防ぐために 

U 



■ r 表示」を無視して、誤った取り扱いをすることに 
よって生じる内容を、次のように区分しています。 


A 巡た 「死亡または重傷を負ラおそれび 
胃 d ある」内容です。 


A みち 「けびや財産に損書を受けるおそ 
に t * ち^れびある内容」を示しています。 



广 

■ 電源コード-差込プラグ-コンセントは 


Q 参交流1 OOVLM 外では使わない。 

(火災-感電-故障の原因） 

禁止 ♦ 電源コードを傷付 

けたり、無理に曲 
げたり、引っ張っ 
たり、束ねたり、 

重い物を乗せたり、 

加工したりしない。 

(乂災-感電の原因） 

♦ めれた手で抜き差ししない。 

(感電-けびの原因） 

• 電源コード-差込プラグが傷んだ 
り、コンセントの差し込みびゆる 
いとをは使用しない。 

(感電.ショート.発火の原因） 


© •差込プラグは、コンセントの奥ま 
でしっかり差し込む。 

(感電-発煙-発火の原因） 

がず実施 

m お手入れの際は、必ず差込プラグ 
をコンセントか5巧く。 

(感電-けびの原因） 

参差込プラグのほこりなどは、定期 
的に取り除く。 

(火災の原因） 

参異常時にげくさいにおいなど)は、 
運転を停止して差込プラグを抜く。 

(火災-感電の原因） 

お買いあげの販売店またはシヤープ 
お客様ご相談窓口にご相談を。 



V 


■ ご使用や取り扱い時は 


Q 参の出□や吸込□にピンやが金など 
の異物を入れない。 

_ (感電-けび-異常動作の原因） 

• 改造はしない。修理技術者外の 
人は、ユニット交換 lil 外の分解や 
修理をしない。 

伙災-感電-けびの原因） 

修理はお買いあげの販売店、または 
ちよりのシヤープお客様ご相談窓口 
にご相談を。 


Q 参水につけたり、水をかけたり、 

本体に直接水を入れたりしない。 

(本体内部に水び入り、感電-発乂 
"と の原邸 

• お手入れに塩素系-酸性系の洗剤 
を使用しない。 

(洗剤から有毒ガスび発生し、健康 
を書する原因） 


4 









■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して 
説明していまず。 


(\) 「U そ I 主し‘、みを U こと」を表しています。 

「しなみもををらを C にと」を表してしほす。 



漏電やけがを防ぎ、 
家財などを巧るた 
めに 



r 




■ 電源コード-差込プラグ-コンセントは 

〇 参必ず差込プラグを持って巧く。 

差込プラグを巧くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差込プラグを持って巧く。 
(感電.ショート.発乂の原因） 

必ず実施 

参長時間使わないときは、差込プラグをコンセントから巧く。 

(絶縁劣化による感電- 漏電- 乂災の原因） 






■ ご使用や設置時は 


Q 0 巧の場所では使用しない。 

• ミ谷室など、水びかかったり湿気のをい 
場所。 

禁止 • 食用油など油成分び浮遊している場所。 

参本体に乗ったり寄りかか5ない。 

(けび-故障の原因） 


ノ 


*理•美容院、ク U —ニング店などスプレーや 
化学薬品を使ラ場所。 

(感電-故障の原因） 



• プラズマクラスターイオン発生機の近くでは、フッ素樹脂やシリコーンを配合した化粧品 
など* 7 は使わない。 

* 7 ヘアケア商品（枝毛コート液■ヘアームース■へアート U - トメントなど)、化粧品、制汗剤、静電気 
防止剤、防水スプレー、つや出し剤、ガラスク U - ナー、化学ぞラきん、ワックスなど。 


本体内部にフッ素樹脂やシリコーンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しなくなる 
ことびあります。 










ご使用前の準備 


本体をお部屋の水平な場所に置く。 

• 必ず安定した平日な台の上に置いてください。 

• 吸込口 -吹出口をふさびないでください。 

• テレビやラジオにノイズび入ったり、電波時計 
び正しく時刻表示しないとさは、テレビ-ラジ 
才-電波時計などか b 2 mLU 上離してください。 t 

• 室温□〜3已でのお部屋でご使用ください。 


已 0 cm じ(上 


巨 Ocm な上 


差込プラグをコンセントに 


差し込む。 



1 OcmliLh 




巨 Ocm じ(上 


壁や家具などか日離して置いてください。 


同じ場所で長期間使用されまずと、本体周辺の壁•巧-じゆうたんなどがちれることがありまず。 

本体設置場所をとさどさ動かしたり、周辺や本体設置面を定期的に掃除されることをおすすめします。 
(床面のミちれについては、本体の下にマットなどを敷いていただくと、効ま的です。） 


当製品は、高濃度プラズマクラスターイオンをお部屋に効率よく届けるために、後ろななめ方向と前方向に 
同時に風を吹き出します。このため、設置場所によっては肌寒く感じることびあります。 

(肌寒く感じるときは設置場所を移動してください） 


運おのしかた 


運転切換/切ボタン- 
ランプ明/暗ボタン 






「弱」 



忡」 


「強」 


風量「弱」で、運転音を抑えて 


高濃度プラズマクラスタ- 
オンを放出します。 


-イ 


風■「弱」と風量「強」の間の濃 
度のプラズマ クラスター イオ 
ンを放出します。 



風量「強」でプラズマクラスタ 
ーイオンの濃度をさ b に増や 
し、プラズ7クラスターイオ 
ンの効まを高めます。 


r 切(消な)」 


運転「切」 


表示ランプの巧/日 f 


表示ランプの明るさを切り替えします。 
ランプびまぶしいときにご利用ください。 

運転中にランプ明/暗ランプを巧す。 

(巧すたびに明るさび切り替わります） 






置<ところは？ 


運転の切り換え 
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お手入れ 



〇 お手入れのときは必ず差込プラグ 
をコンセントか日巧く。 


【感電やけびの原因】 



ィルター 



イオン濃度を維持するためには、こまめなお手入れが必要です。 

フィルターお手入れランプが点订していなくても、1週間に1回程度フィルターのお手入れをしてください。 



本体背面のフィルターを取りはずし、ほこりを掃除機で吸い取る。 

取りはずす ^ お手入れずる ^ 取り付ける 



巧す。 




① フィ ルターの左ちのツメの 一ち を入れる。 

② 残りのツメをフィルターの端から矢印方向 
に押さえる。 


♦ほこりを取るとさ、フィルターび傷みますので、掃除機の吸込□で押さえすざないでください。 

♦ちれびひどいとさは、水洗いしてください。（ちれび取れにくいときはやわらかいスポンジをご使巧ください) 
台所用合成洗剤を使うとさは、洗剤び残らないようによく洗い流してください。 

また、乾燥は必ず曰陰で乾かしてください。 



フィルターリセットボタンを押ず。 


お手入れび終了したら、フィルター I 」セツトボタンを 
3秒 LU 上巧して、フィルターお手入れランプを消灯し 
て < ださし、 

フ イ ルターお手入れランプび点打していなくてち、お手 
入れび終了したら U セツトボタンを3秒し U 上押してくだ 
さい。（ピッと音びします） 



フイルターお手入れランプ 

総運転時間び、約720時間 (1 曰24時間 
運転すると約1力月)で点なします。 



h リセットボタンを巧すと 
J ピッと音がして消な 



柔日かいなでなき取ります。 


巧れび落ちにくいとき 


台所用合成洗剤を薄めた液に浸した巧を固くしぼって、なさます。 
その後、洗剤び残らないように、よく拭き取ってください。 





















































ユニツトの交換 


〇 ユニット交換の際は、姐ず差込 
プラグをコンセントか5巧く 

【感電やけびの原因】 


r ユーットランプ 】【 ユニット交換のしかた 


総運転時間が約17で00時間 （1 曰24時間運転 
した場合約2年)経過すると、ランプが点滅して 
ユニット交換時期をお知日せしまず。 


使い始め 




クラスター ドアは手ネジをコインのよラな 
らのではずしてから開ける。 


クラスター ドアの手ネジ(左ち2本) 




約1 年 10 力月 後 f ユニットランプ点灯（桓色） 

(約16,000時間） 

• 交換時期び近 
づさました 



約2年後 
(約1ス500時間) 

♦交換してくだ 
さい 


ユニットランプ点ミ廊 （ ホ色） 





ユニットを交換ずる。 

ユニッ ト の八ン ドルを 
持って手刖に引き出す。 

ユニット 




新しいユニットを 
逆の手順で取り付 
ける。 

奥までしっかり巧し 
込んで < ださい。 
クラスタードアを、 
しっかりと閉め手 
ネジをコインのよ 
ラなちので固定し 
てください。 



※ユニットの接続端モ部 
は、さわらないでくだ 
さい。 


約2年2力月後 f ユニットランプ早い点滅（施) 

(約19,000時間） 

• 運転び停止 


※ユニッ トを交換し運転すると ユニッ トランプは、 
緑色に点打します。 



※交換後は必ず運転ボタンを巧し、ュニットランプび 
点灯(緑色)していることを確認してください。 

※本体側面にあるミ主意 ラベルのユニット 交換曰記入欄に、 
交換した曰付けを記入してください。 



•古い ユニッ トは燃えないごみとして 
廃棄して < ださい。 

※廃棄物の分別ルールがある地域にお 
いては、そのルールにしたがって< 
ださい。 


別兀品 


/ 

お買いあげの販売店でご購入ください。 


\ 

• 品ち：交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット （1 個） 



• ぉ 名： IZ - CB 200 J 



• 斋望小売価格： 7,87日円(税揃面格7,日00円） 1^ 


i \ 

※ユニッ トの保証期間は、お買いあげの曰か 52 年間です。 

V 


J 
















































































巧証とア フターサー ビス 


,修理を依頼されるとさは 



1 r 故障かな？ ) を調べてください。 

2 それでち異常びあるときは使用をやめて、必ず差込プラグをコンセントから巧いてください。 
3 お買いあげの販売店にご連絡ください。 


广保証書(一体 ） j 

♦保話期間…お買いあげの曰か日1年間でず。 

ただし、プラズマクラスターイオン発生ユニット 
のみ、2年間です。 

保証期間中でち有料になることびありますので、 
保証書をよくお読みください。 


[ 保証期間中 j 

• 修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従つて販売店び修理させていただ 
さます。 


呆証期間が過ざているときは I 

• 修理すれば使用でさる場合には、ご希望により有 
料で修理させていたださます。 


補修用性能部品の保有期間 


♦当社はプラズマクラスターイオン発生機の補修用 
性能部品を製品の製造な切後、6年保有しています。 
• 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 


修理料金のしくみ 


• 修理料金は、技術料'部品代'出張料などで構成さ 
れています。 


技術料 

故障した製品を正常に修復するための 
料金です。 

部品化 

修理に使巧した部品代金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術ちをが遣する場 
合の料金です。 


■ 便利メモ 

お買いあげ B 


販売店名 

、 

お客様へ… 





お買いあげ曰' 販売店名を記入されると 
便利です。 

年ち曰 

電話 （ 

) - 

イ 


愛情点検 


の 


長年ご使用の場合は商品の点検を！ 

こんな症がはありませんか？ 

• 運転切換ボタンを押してを運転しないとさがある。 

•電源コードや差込プラグ、器体が異常に熱くなる。 

• 電源コードを折り巧げると通電したりしなかったりする。 
• いつをと違って温度が異常に高くなったり、こげ臭いに 
おいがずる。 

• 本体ケースが変形している。 

• モーターの回転が止まったり、遅かったり不規則なとさ 
がある。 

• その他の異常や故障がある。 



故障や事故の防止のため、使用を中止 
し差込プラグをコンセントか5おさ、 
必ず販売店に点検をご依頼ください。 
なお、点検-修理に要する費用は販売 
店にご相談ください。 

• 左記症状がなくてち、お買いあげ後 
3〜4年程度たちましたら、安全の 
ため点検をおずずめします。 

点検費用については、販売店にご相 
談ください。 







































お客様ご相談窓口のご案内 


I 


修理-ほいかた-お手入れ-お買い巧などのご相談-ご依巧、および万一、製品による事巧が発ちした場さは、 
お買いあばの販売店 、または 下記窓□ にお巧い合わせください。 

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 

FAX 送信される場ちは、製品のお名やお問いちわせ內容のご記入をお願いいたしまず。 



「よくあるご質問 」 r メ ールでのお問い合わせ」 
などはホームページをごま用ください。 


使用方法•お買い物相談など 


►►► 


シャープヴポートぺージ 
http://www.sharp.co.jp/support/ 


函 


【お客様相談センター 


0120 - 078-178 

携帯電話- PHS からちご利用いただけます。 


■ IP 電話などか6フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は… 


I 受付時間 I •月曜〜 ± 曜: 9:00-18:00 
•曰曜祝曰： 9:00 〜 17:00 

(年末年始を除く） 


電話 

ファックス 

0巨-6792 -1已82 

06 - 6792 -已993 

〒己 81 -S 已 8 己大阪府八尾市化亀井町 3-1-72 


お 

函， 

•じ, 


修理のご相談など 


【修巧相談センター】 （沖辖地区を除く） 


《 r 持込修理」 r 卽品購入 J をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。 


■〈 IP 電話やファクシ5リをご利用〉または〈ミ中縄地区の方〉は… 


0120 ■ 02 ■ 4649 

携帯電話- PHS からちご利用いただけます。 


受付時間 I •月曜〜 ± 曜: 9:00 〜 20:00 
•曰曜祝曰： 9:00 〜 17:00 

(年末年始を除く） 



IP 電話 

ファックス 

東日本地区 

043 - 299 - 3863 

043 - 299 - 38巨已 

西日本地区 

0巨-巨792-已已11 

06-6792-3221 

沖縄地区 

「那覇サービスセンター」098 - 861 - 0扫巨巨旧〜 金日: 00 〜 17:4 日） 


巧補足 持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓□でも承っております。 


■受付時間 * 月曜〜±曜： 9:00-17:40 (祝日など弊社休曰を除く） 

[但し、；中縄化区]は……ホ月曜一金曜： 9:00-17:40 (祝日など弊社休日を除く） 


; ia ; 巧。化^ ■ 


I 金ミ巧サ-ビスセンタ-: 07巨- 249 - 2434 
干92 1-8801 石郡野々市町御経塚 4- 103 




•ま巧 サ-ビスセンタ-: 075 - 672 - 2378 
〒日01 -8 102京都巿南区上鳥羽管田の48 
>大 B 反テクニカルセンタ—： 06 - 6794 -已巨11 
干 547-8510 大阪市平野剧膜南 3-7- 1日 
»阪巧サ-ビスセンタ-: 06 - 6422 - 0455 
〒日日 1-0 日 S 1 尼崎市猪名寺 3-2- 10 


•広島サ-ビスセンタ-: 08吕 -874-81 49 
干731 -0 113広島市安佐南区西原 2- 1 3-4 


> m W サ—ビスセンタ-: 087-823-49 J 
干760 -006 己高が市朝日の日- 2-8 


•宿岡サ-ビスセンタ-: 092-已72 -46 已2 
干81 2-0881 福岡市博を区井旧田 2- 1 2- 1 


I 那覇サ-ビスセンタ-: 098-861 
干9日日-日日日2那覇市曙 2-10-1 


086色 



りみ imgja 口 


本し幌トビスセンタ-: 011 - 641 - 468已 
干日日3-日801札幌市西区二十四軒1を 7-3- 17 


補 JWj 化 


(111 S サ—ビスセンタ-: 022 -288-9142 
干 984-0002 仙台市若林区卸おま 3-1-27 


- 麵譲龙リ^^ 

宇都宜 サ-ビスセンタ-: 028 - 637 -1179 
干 320-0833 宇都宮巿不動前 4-2-41 
さいたまサ-ビスセンタ-: 048 -巨巨巨- 7987 
f 331-0812 さいたま巿北区宮原町 2-107-2 
まま京 トビスセンタ-: 03 -已朗吕- 776已 
干 114-00 13東京都北区東田端 2-13- 17 
を 磨サ-ビスセンタ-: 042 -己48 -1391 
干190 -0023 立川市柴崎町日- 10- 17 
千爱畐張サ-ビスセンタ-: 043-吕9日-8840 
干2日 1-8 已20千票市美お区中源 1-9-2 
ti M ヴ—ビスセンタ-: 04已- 753 - 4巨47 
f 235-0036 横お市磯テ区中原 1-2-23 


静岡サ-ビスセンタ-: 〇已4 - 344 -已781 
干 424-00 日7静岡市清水区鳥坂1170 -1 
名古屋サ-ビスセンタ-: 052 - 332 - 2623 
干4巳 4-001 1名古屋市中り I 区山王3-已-己 


参所在地-電話番号-受付時間などについては、変更になることびあります。 （2009.06) 





































































































故障かな 7 


こんなとさ 


修理依頼やお問 


い合わせの前に、 

づノ 

ちラー度お調べ 

v / 

<ださい。 

U 


お調べください 



• プラズマクラスターイオン発生ユニットの、交換時期がきま 

した。 3 

プラズマクラスターイオン発生 ユニッ トを交換してください。 



• プラズマクラスターイオンが発生していません。 

フイルターがほこりで目詰まりしていませんか？ 

フイルターのお手入れをしてください。 

i 繰り返しランプび点滅ずるときは、お買いあげの販売店 
;にご連絡ください。 


• 約1力月間 （1 曰24時間連続運転時)フィルターのお手入れを 
していません。 

フイルターをお手入れしてください。 

お手入れ後、 U セツトボタンを3秒 LU 上巧してください。 


• ュニッ トが奥までしっかりと入っているかを確認し、もう 
-度、運転切換/切ボタンを巧して運転しなおしてください。 


繰り返しランプび点滅ずるときは、お買いあげの販売店 
にご連絡ください。 



• 本体の故障でず。 

差込プラグをコンセントか5抜いて、お買いあげの販売店に 
ご連絡ください。 


E：c 




7 


7 


仕 

様 


お 名 

IG-B200 

電 源 

100V -已 0-6 白 Hz# 用 

適用巧面積(目を)*曰 

約1吕畳(約 20m う 

運転モード 

強 

中 

宣曼 

イオン濃度* 9 

約2已 .00 白イ固/巳 rrf 

約12,日日日個/ cnn3 

約7,0日日個/ cm3 

定格風 量 

4. 已 m。/ 分 

3.己 m3/ 分 

2.目 irf/ 分 

消費電力 

11 W 

7.0W 

4.3W 

1時間当たりの電気代* 10 

約日.24円 

約日.1己円 

約0.日日円 

運転音 

42服 

36服 

28服 

外形寸法 

(幅)3目 2mm (奥行) 182mm 晴さ)己日日 mm 

製品 質量 

約己. 8k 邑 

コードの長さ 

約 1.8m 


*8 この商品を壁際に置いて、強運転時に部屋中央付近(床上か5高さ 1.2171) 
の地点で、空中に吹さ出されるイオン個数が、約2已|0日日個/ cm 3 測定 
できる部屋の広さの目安です。 

* 目それぞれの運転モードでの運転時に、適用床面積の部屋の中央付近(床上 
から高さ]ぶ m) の地点で測定したイオン個数の目安です。 

イオン個数はお部屋の状況や使いかたによって異なりまず。 

本]日電気料金目安単価22円 /kwh (税込)で計算しています。 


巧刷物付属品 借1部） 
•取扱説明書(保証書付） 

※当商品は曰本国內向けであり日本語 
政がの説明書はありません。 

This model is designed exclusively for 
Japan, with manuals in Japanese only. 































































エコロジークラスでいきましょう。シャープ〇 

プラズマクラスターイオン発生機 IG - B 200 I 


1の製品は、こんなところがエコ□ジークラス。 


グリーン材料 


人や環境に影響あるちのは、できる限り少なく。 

• 歐州 RoHS 指令対象目物質(鉛-水銀-カドミウム-六価ク□ム-ポリ臭化ビフエニール • ポリ臭化ジフエニルエーテル） 
を使用していません。 

• 燃やすと有害ガスが発生するおそれのある、特定臭素系難燃剤を全誇。 

• すべての基板に無鉛はんだを採用。 

ZESBB 限りある資源を再利用。 

• U サイクル解体の分離-分解が容易な構造を採用。 


( お電話をおかけになる前に） 

• もう一度 r よくあるご質問」 (2 ぺージ ）• 「故障かな？」 （1 1ぺージ)をご確認ください。 



r よくあるご寶亂 r メールでのお問い合わせ」 
などはホームぺージをご活用ください。 


^使用方法 


•お買い物相談など 


t ホ 三 おむ長: 


霞0120 • 078-178 


■ IP 電話などか5フリーダイヤルヴービスをご利用いただけない場合は、 
取巧説明書10ぺージをご覧ください。 


夏付♦月曜〜±曜:曰;00〜18:00 参日曜•祝日：9;00〜17;00 
時巧（年末年抬を除く） 


シャープ株式会社 


►►► 


シャープサポートぺージ 
http://www.sharp.co.jp/support/ 



修理のご相談など 


mEMmSEi 


惡0120 • 02-4649 


I 〈 IP 電話やファクシミリをご利用> または〈沖経地区の方> は、 
取巧説明書10ぺージをご覧ください。 


S 付♦月曜〜±曜日;00〜20 :〇〇 ♦日曜•祝日：9;00〜17;00 
時固（年末年抬を除く） 


本 社 

健康*環境システム事業本部 


〒已 4 已 -8 己 22 大阪市阿倍野区長池町 23 番 2 S 号 
〒巳 81 -8 已 8 已大阪献 V 尾市化亀井町 3 T 目 1 番 72 号 


プラズマクラスタ—イオン発生機 IG - BW 00 


取扱説明書 


Printed in China 
TINSJAOl 2 KKRZ 09 F - ① 
























































